ov , 
¥ a 


Le 


Teletype Corpsration 
Chicage, Illinois, U. S. A. 


TELETYPE INSTRUCTION MANUAL NO, 38 
Issue 2 
February, 1944 


U.S. ARMY SIGNAL CORPS 
REPERFORATOR TRANSMITTER 
TG-20-A AND TG-27-A 


(Contents) 


General Description . . «+ « «6 «6 « « « Specification S-5448, Issue 1 


Model 14 Typing Reperforator 


Description oe f © © © © © © © © © © © © © © © # # @ Bulletin 172,Issue 2 


Adjustments «44 6 ese e eee ee ee © he oo © BUlletin 165, Issue 2 


EE-479, Issue 1 


Wiring Diagram ~ Typing Reperferator .....y, .. + » Drawing W.D. 2186 


Wiring Diagram ~ Typing Reperfsrator Base ..,... . . Drawing W.D. 2202 


Model 14 Transmitter Distributor 


Description and Adjustments ewe ae 
EE~475, Issue 1 , 


ry 


* + « © « » Bulletin 141, Issue 3 


Wiring Diagram ~ Transmitter Distributor ... .. .. . Drawing W.D. 2215 


Connection Box 
Wiring Diagram Rak eee Gene ee ee 
Parts Catalog — TG-26-A and TG-27-A . 


Lubrication. oie. Se a Gite 2S 


Schematic Wiring ~ TG-26A and TG-27~A 


¢ 


. o ¢ ee e ee «6 Drawing WD. 2197 
+ « » »« « Bulletin 1117, Issue 2 
- » Specification S-5288, Issue 1 


e e e e e « ° ° ° Drawing W. D. 2282 


Printed in U.S.A, 


